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Il mese in sintesi 


@ Inizio mese con bel tempo 
e molto caldo 


@ Siccità e incendi 


@ Prima decade con 
temperature 
eccezionalmente alte 


@ Fronte atlantico il 9-10: 
poca pioggia 


@ Secondo fronte il 13-14: 
fine della siccità; tempo- 
rali e forte calo della tem- 
peratura; Bora forte 


@ Da ferragosto al 18 bel 
tempo e Bora sulla costa 


@ Altro fronte atlantico il 
19-20 


@ Depressione atlantica tra il 


24 e il 27 con temporali e 
piogge 


Caldo, secco e incendi, 


poi, dal 13, finalmente le prime piogge 


@ || mese è iniziato con cielo sereno e gran caldo 


per Il rapido riposizionamento dell’anticiclone 
nord-africano fin oltre l’area alpina. 

Il 3 e il 4 si sono avute temperature eccezio- 
nalmente alte sulle Alpi, anche per la presenza 
nei bassi strati di un flusso di aria da est. Il 
caldo si è fatto torrido, con temperature mas- 
sime costantemente oltre i 35 °C in pianura e 
con punte massime di 3/-38 °C. Sulla costa | 
valori sono stati inferiori per la presenza delle 
brezze. Solo il giorno 4 il Borino ha “retto” fino 
a mezzogiorno, consentendo alla temperatura 
di salire a 35 °C anche a Trieste. 

Anche le minime sono state alte, in genere 
oltre i 20 °C in pianura e i 25 °C sulla costa, 
dove alcune notti sono state molto pesanti, 
anche a causa di un mare molto caldo (tem- 
peratura media di quasi 28 °C, 3 °C in più ri- 
spetto alla norma). Ma i record veri e propri di 
quest'ondata di caldo si sono avuti sulle Alpi 
con oltre 26 °C misurati sul Lussari (record as- 
soluto da quando c'è la stazione meteo); anche 
Tolmezzo con 38 °C ha uguagliato di fatto i re- 
cord storici, mentre per Tarvisio, con oltre 35 
°C, non si può parlare di record perché nel 
19837 si sono avuti ben 37 °C. 


@ La siccità, già grave, si è acutizzata e laddove 


non c'è stata la possibilità d’irrigare si sono 
avuti gravi danni. Vari incendi hanno interes- 
sato | monti, dove le piogge sono state molto 
scarse e lontane dalla consuetudine. L'incen- 
dio più devastante si è avuto in Val Raccolana 
ed è durato in pratica 1 mese. 


@ La prima decade del mese è risultata quindi 


una delle più calde mai registrate in regione, 
paragonabile per intensità alla prima decade 
di agosto del 2003 e alla terza decade di luglio 
del 2006, quando in pianura si sono avuti in 
media 4 °C in più rispetto alla media; per il Tar- 
visiano si può parlare della decade più calda 
in assoluto; solo a Trieste la temperatura non è 
stata da record (temperatura media di 1 °C più 
bassa del record del 2003). Il mare ha rag- 
giunto la temperatura media giornaliera di ben 
28 °C attorno al giorno è, mentre la decade si 
è chiusa con 2,6 °C oltre la media. 


@ Tra il 9e il 10 un fronte atlantico ha interessato 


l'Italia, ma solo marginalmente il Friuli Vene- 


zia Giulia. Si sono avute piogge di limitata en- 
tità e qualche temporale; solo localmente sui 
monti si sono superati i 10 mm. In compenso 
la temperatura ha iniziato a scendere. 

Sono seguiti due giorni molto belli con aria 
secca e temperature che nel pomeriggio hanno 
comunque superato i 30 °C in pianura; il mare 
si è però raffreddato per la presenza di Bora. 
Tra il 13 e il 14 un fronte atlantico ha interes- @ 
sato tutta la regione a partire dalle Alpi, po- 
nendo fine alla lunga siccità e ai diffusi incendi 
sui monti. Il 14 è piovuto su tutta la regione 
con temperature massime in forte calo, tanto 
che a mezzogiorno non si superavano i 20 °C 
anche sulla costa; sempre sulla costa è soffiata 
la Bora con raffiche a Trieste di oltre 100 km/h. 
Si è così interrotto il lungo periodo (circa 40 
giorni consecutivi) di gran caldo e temperature 
superiori a 30 °C iniziato ad inizio luglio, che 
ha come precedente solo il 2006. 

Da ferragosto è tornato il bel tempo, sebbene la @ 
Bora sulla costa sia rimasta sostenuta e tale da 
portare la temperatura del mare ben al di sotto 
dei 20 °C a Trieste! Il bel tempo è durato fino 
al 18 con temperature massime ritornate oltre 
ai 30 °C in pianura. 

Un altro fronte con vento forte in prevalenza da @ 
nord è arrivato la sera del 19. Nella notte si 
sono avute piogge anche abbondanti, mentre il 
20 solo piogge residue con temperature mas- 
sime poco sopra i 20 °C. 

Il bel tempo è tornato dal 21 al 23 e le tem- 
perature sono risalite sui 28 °C. Ma ormai la 
“porta” atlantica era aperta e un altro fronte ha 
determinato temporali sparsi nella notte tra Il 
23 e 24. 

Una breve parentesi di bel tempo si è avuta il 
24, ma dalla notte una depressione atlantica @ 
ha riportato temporali e piogge anche intense 
su Prealpi e Carnia (170 mm in 24 ore a Bor- 
dano), che, in un contesto di variabilità, hanno 
interessato per altri 3-4 giorni la regione. 

Tra il 28 e il 29 correnti da nord-ovest hanno 
sostituito la circolazione depressionaria, inter- 
rompendo il flusso instabile di venti da sud- 
ovest in quota. Così negli ultimi giorni del mese 
il tempo è migliorato e le massime sono ritor- 
nate verso i 30 °C in pianura. 
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L'evento del mese Raffiche massime giornaliere ad agosto dal 1995 al 2013. 
, Stazione di Trieste 
Bora d'estate & N 


| venti di Bora più intensi si registrano 
di solito in inverno; non è consueto che 
d'estate questo vento, così caratteriz- 
zante per la nostra regione e in partico- 
lare per Trieste, superi i 100 km/h. 
Invece il 14 agosto di quest'anno si è 
registrata una Bora davvero inusuale 
per Il mese con un dato massimo gior- 
naliero che ha toccato i 104 km/h 
(nella grafico a lato è il puntino verde). 
Dal 1995 ad oggi, solo in un’altra occa- 
sione la Bora aveva superato i 100 
km/h nell’ottavo mese dell’anno. 

Se si esaminano tutte le raffiche mas- 
sime giornaliere di vento registrate ad 
agosto dal 1995 ad oggi si vede come 
in genere le direzioni da cui spirano | 
venti più forti sono quelle Nord occi- 
dentali, legate a forti episodi temporale- 
schi. 

Ricordiamo per esempio la raffica di 
124 km/h (nel grafico è il puntino color 
fuxia) da Nord-Ovest del 8/8/2008, raf- 
fica associata a intensi temporali origi- 
nati da fronti freddi scesi dalle Alpi, che 
hanno provocato molti danni in regione, 
specie sulla costa. 
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Pioggia e neve 


Piogge nella norma 


Ad agosto 2013 le 
precipitazioni totali in 














Friuli Venezia Giulia CARNIA 
sono in genere risultate TOLMEZZO 1958 976 25 12 1366 406 1194 2935 
leggermente inferiori ai ENEMONZO 150,1 594 25 11 1225 [13243380 1026 8 2540 17 
Tuttavia la pioggia è PALUZZA 
dual e [=]M.ZONCOLAN 1860 622 25 11 1235 433 -20 1059 16 2445 20 
significativo solo dopo il PREALPI CARNICHE 
i pere ila scsi BARCISO 1104 392 25 11 1604 343 1338 2947 
IT, CHIEVOLIS.O 1610 938 25 12. 1908 463 1625 3902 
nici PIANCAVALLO 2412 736 25 11 1904 557 1686 3504 
particolarmente sentire, aio, 1952 562 25 9 (95 Re via 10 3? 
anche sui monti. FUSINE 1017 364 25 9 683 196 536 1264 
I) PONTEBBA 1984 764 25 12. 1065 304 931 2081 
| cumulati di pioggia CAVE DEL PREDIL. 1572 760 25 9 1190 3II 1002 2438 
sono variati dal 7/0 mm e [=]M.LUSSARI 1178 473 25 10 564 -15 1313 -8 
della bassa pianura e PREALPI GIULIE 
costa, agli oltre 300 MUSI 2062 972 25 12 INS Y:7 O 
mm delle Prelapi CORITIS. 1792 736 25 11 A 3438 3 
Carniche; solo a Trieste COLLINARE 
le piogge sono risultate GEMONA 1134 424 25 10 6 2509 13 
particolarmente scarse BORDANO 261,2 164,8 25 12 3369 
con poco meno di 40 FAGAGNA 98,5 20,1 25 12 16 1966 19 
mm. FAEDISO 995 277 25 10 15 1902 7 
Nel mese si sono SAN PIETRO AL NATISONE 103,2 256 25 ll 2098 
contati da 5 a 12 giorni PIANURA UDINESE 
di pioggia, valore in UDINE 94,6 18,3 25 10 
linea con il dato medio PRADAMANO — 84,0 154 14 10 
das. CIVIDALE = 908 238 23 9 
CODROIPO 1146 411 25 10 
nie i TALMASSONS =— 657 196 25 7 
sii ri LAUZICCO 780 170 199 1079 165 862 1676 
BICINICCO 1070 290 26 10 1106 211 889 1710 


registrato a Bordano il 
giorno 25, quando Si 
sono toccati i 165 mm; 


GORGO 910 290 25 9 
PALAZZOLO D.S. 79,1 25,6 29 6 
CERVIGNANO — 76,4 20,3 25 9 


1036 149 781 1568 





SAMP PIANURA PORDENONESE 
località si è misurato Il PORDENONE 1151 293 29 9 20 
cumulato pluviometrico VIVARO 126.2 58.3 13 Il IZ 
mensile piu elevato: BRUGNERA 889 256 29 20 
261 mm. SAN VITO ALTGL. 1001 235 25 8 17 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 134 206 25 8 
CAPRIVA D.F 82,2 175 27 9 
CARSO 
SGONICO 95,4 321 25 So giov ;KegggaSsSSki 
BORGO GROTTA 1744 616 26 ti 1086 266 948 1787 
FASCIA COSTIERA 


TRIESTE 38,3 15,0 25 
MUGGIA — 36,6 15,2 26 
MONFALCONE = 66,4 224 25 
FOSSALON — 74,3. 30,2 25 
GRADO 715 212 25 
LIGNANO — 84,3 344 25 

BOA PALOMA — 38,0 15,0 25 


490 33 1074 16 
Ill 454 1058 
112 684 1594 
140 -38 
L39212 
130 -21 
63 -54 








>_> 
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Veneto 


di 
6 B 10 12 14 16 18 20 


Temperatura 


Austria 


Z 


Prima decade molto calda, poi nella norma 


Durante la prima decade dell’ottavo mese del 2013 è 
continuata la lunga ondata calda che ha caratterizzato 
quest'estate. In questi 10 giorni la temperatura media in 
pianura è risultata di 27-28 °C, 3-4 °C sopra il dato 





Slovenia 






17.1 
17.2 


22.2 
214, 


dà . 
20 Z4 26 28 30 32 6 6 10 12 14 16 18 20 


climatico; sui monti la differenza in positivo rispetto alla 


media climatica è risultata ancora più elevata (5-6 °C). 

Il giorni 4 e 5 sono risultati i più caldi del mese: in pianura, 
ma anche a Tolmezzo, si sono superati i 38 °C. 

Nella seconda e terza decade le temperature sono risultate in 
linea o leggermente più basse rispetto al dato medio 
climatico, portandosi in pianura rispettivamente a 23 e 21 °C. 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli | 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è in- 
dicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatura 
minima degli ultimi 10 anni. 
Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 


barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10me la relativa velocità 
massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/me, 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con | dati giornalieri. 


[1] dati di: 
- neve forniti da Ufficio 
Neve e Valanghe della Re- 


Veneto 





Austria 





Slovenia 





30.2 





28,3. 


20 24 26 28 30 32 





Z 


| giorni più freddi si sono verificati generalmente a fine 
mese, anche se il valore più basso in pianura è stato 
registrato il giorno 15 a Cervignano (di primo mattino, dopo 
un temporale e con vento di Bora) con 11.6 °C. 


Nella prima decade la temperatura del mare a Trieste è 
risultata molto più elevata del valore medio, poi, in seguito 


al rimescolamento con acque più profonde causato dalla 


gione Friuli Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI- 
SIRE 


[2] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[3] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di pioggia. 


[A] Scarto in % tra le 
piogge cumulate nel pe- 
riodo e le piogge delle serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 


serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


[7] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[8] Notte calda: 
Imin= 20° 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e sono 
Indicate con “*”. 


forte Bora del giorno 14, i valori termici misurati sono 
risultati molto più bassi del dato medio del periodo (il 15 
record di freddo per agosto da 20 anni con solo 13.9 °C). 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa Incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle tabelle 


valori compresi tra il 10° 
e il 90° percentile 














valori inferiori al 10° 
percentile 


 valorisuperiori al 90° 
percentile 





se la serie di dati è infe- 
riore a 10 anni 


[|] 
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CARNIA 
TOLMEZZO 22,2 113 29 381 4 0 0 14 4 
ENEMONZO 20,0 34 29 374 4 25,8 0 0 14 0 19,4 4,9 31/2010 36,9 13/2003 
FORNI DI SOPRA — 18,4 io &L 32Î 3 20,0 0 0 7 0 
PALUZZA 
e M. ZONCOLAN — 13,3 Do 0 299. 3 0 0 0 0 12,9 0,3 30/2010 25,9 13/2003 
e M. SAN SIMEONE 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 19,9 10,1. 21 351 4 0 0 9 0 
CHIEVOLIS.— 21,4 11,9 29 368 4 0 0 14 I 
PIANCAVALLO 15,0 6,9 31 260 4 17,3 0 0 0 0 
e PALA D'ALTEI 15,1 66 26 252 3 0 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 17,7 Sh #9. 992 3 770 0 0 3 0 LEI 2,8 31/2010 34,2 13/2003 
FUSINE 17,4 4429 360 3 0 0 9 0 
PONTEBBA 19,7 Ob 29 99 4 0 0 ll 0 
CAVE DEL PREDIL 16,9 0,7 29 321 4 0 0 6 0 
e M.LUSSARI 12,7 40 20 26,2 3 0 0 0 0 11,9 -10 30/2010 25,2 13/2003 
PREALPI GIULIE 
MUSI 20,8 10,7 29 353 4 0 0 9 4 19,3 6,6 31/2010 35,4 05/2003 
CORITIS 20,1 96 29 35,6 4 0 0 12 0 18,6 4,8 08/2005 36,8 11/2003 
e M.MATAJUR 14,0 6,220 240 3 0 0 0 0 13,1 0,9 30/2010 24,3 13/2003 
COLLINARE 
GEMONA 23,1 14,215 365 6 23,2 0 0 14 3 22,2 9,3 30/2010 36,1 23/2011 
BORDANO 24,0 146 29 384 4 0 0° 18 7 
FAGAGNA — 24,1 lo 29 3759 6 29,6 0 0 16 9 203 9,4 31/2010 37,4 05/2003 
FAEDIS 24,1 13,9 29 38,1 6 25,6 0 0° 18 i 22,8 7,7 31/2010 37,7 11/2003 
SAN PIETRO AL NATISONE — 22,9 11,5 31 38,6 6 0 01 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE 23,6 132 30° .3/,06 ‘0 28,2 0 0° 18 4 23,1 6,8 31/2010 38,5 05/2003 
PRADAMANO 23,1 122 dl 359. -6 0 0 16 I 
CIVIDALE 23,7 14,129 38,0 6 21,9 0 0 1 3 229 3,9 31/2010 38,3 05/2003 
CODROIPO 23,0 RR Gt Sk 4 28,8 0 0 1 4 22,8 6,9 31/2010 37,5 05/2003 
TALMASSONS 23,2 13,2 << 399. 9 24,9 0 0 16 9 20) 3,0 31/2010 38,0 05/2003 
LAUZACCO — 23,9 13,5: 30 379 ‘6 0 0° 19 7 
BICINICCO 22,9 130 31 368 7 0 0 16 I 
GORGO 23,9 13,0. 15 363 4 0 0 19 7 
PALAZZOLO D.S. 23,4 13,1. 31 368 7 28,3 0 0° 18 4 22,9 7,1 31/2010 37,9 04/2003 
CERVIGNANO 23,4 1,6 15 3/9 7 24,3 0 0 19 3 23,0 6,0 31/2010 37,2 03/2003 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 24,0 13,9 21 374 6 0 0° 19 6 23,3 8,9 31/2010 37,3 23/2011 
VIVARO 23,1 13,8 15 36,8 20,9 0 0 16 6 22,6 3,6 31/2010 36,8 23/2011 
BRUGNERA 23,6 125 2L 359 6 20.9 0 0° 18 4 20.3 6,9 31/2010 38,3 23/2011 
SAN VITO AL TGL. 23,1 il . 2° 3959 39 25,0 0 0 16 4 22,9 7,9 31/2010 37,3 04/2003 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 24,3 Jil d9 369 cd 21,6 0 O 19 6 24,9 7,7 31/2010 38,7 05/2003 
CAPRIVA DE 24,4 140 29 38,6 28,4 0 0 19 7 23,9 8,3 31/2010 38,5 05/2003 
CARSO 
SGONICO 23,5 12,1 29 380 24,8 0 0° 19 O 22,6 5,9 30/2010 37,1 03/2003 
BORGO GROTTA 23,3 12,129 38,0 0 01 6 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 25,0 13,1 26 346 0 0 11° 24 25,0 13,8 30/2010 35,6 03/2003 
MUGGIA 24,9 1,9 2° 356 6 0 0 9 20 
MONFALCONE 23,8 145: SF 390 è 0 0 16 7 
FOSSALON 24,6 144 31 374 5 29,1 0 0° 18 9 23,9 8,2 31/2010 37,5 03/2003 
GRADO 25,0 173 20 34,5 28,9 0 0 4 1 24,5 11,6 31/2010 35,8 03/2003 
LIGNANO 29,1 17,73 20 35,0 6 0 013 24,6 12,9 31/2010 37,1 19/2012 
BOA PALOMA — 24,8 li 20 329 0 0 P ‘29 24,6 13,8 30/2010 34,1 03/2003 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Agosto 2013 
l 2Z 3 4 5 b 7 8 9 (10 11 I? 13 dd 15 l6 L LB 19 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 





26,5 26,4 26,7 RINMN2NON2N SOT NONA RIOrNIS) 25,9 24,1 23,9 24,5 19,6 18,9 19,2 20,9 22,0 23,4 Mn 229 23,3 23,2 232 
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Gradisca d’Isonzo (GO) 


















































©) 
È 
| 
Dv 
vd 
[(oN 
E 
Lv 
t 
®© ®© © 0 ® 6 0 09 EG O © O è O O © 0 0 » O 0 0 0 a ae 0cooo 
\ N di 4a 4 4 i 4‘ 
ta O a / I, sti J < È Sa SV O e sa % PL / Pt ge ] Se, gl eg È sé 
100 
75 
- 
aa 50 
[0] 
DD 
9 
eli 25 
0 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 14.8 0.0 0.0 4.6 6.7 20.6 1.7 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0 
Vento max 6.4 5.0 6.8 5.8 8.9 6.3 6.0 7.2 15.9 9.3 8.4 10.1 10.0 12.3 10.1 8.8 9.0 6.2 13.2 8.6 9.2 7.3 9.5 9.0 8.1 7.9 6.7 6.0 9.4 7.2 5.7 
Vento medio 1.9 2.1 2.1 2.4 2.5 2.2 24 2.7 1.9 24 2.2 2.3 2.5 3.3 3.2 2.2 2.4 2.2 2.7 3.6 2.4 2.9 2.6 2.2 2.6 2.8 2.0 1.6 2.5 1.7 2.0 
T massima 33.1 35.0 33.9 36.9 38.3 37.5 38.2 36.9 32.9 32.2 32.7 34.7 33.2 24.4 28.7 31.3 34.3 33.0 32.7 24.5 29.1 30.1 30.5 28.6 26.2 25.0 27.2 25.4 27.3 28.1 28.8 
T media 26.6 27.1 27.2 28.7 29.7 29.5 29.5 29.4 26.4 25.6 24.9 25.7 25.3 19.5 22.3 23.3 24.7 24.6 25.2 20.3 22.8 23.9 24.1 22.5 21.3 20.3 21.2 20.0 19.7 20.8 21.4 
T minima 18.3 19.5 19.9 20.2 21.2 22.0 22.5 23.0 22.8 18.2 15.2 16.3 17.2 14.2 13.1 14.1 14.5 17.0 17.3 16.3 13.3 15.4 16.1 16.3 18.3 17.2 15.7 15.9 15.0 13.1 14.8 
Radiazione 28.3 28.2 27.2 27.5 26.9 26.5 25.8 24.7 8.6 18.6 27.3 26.7 23.7 FATA 26.2 26.7 26.0 25.3 23.5 7.9 24.7 24.5 21.1 24.1 15.0 13.2 22.8 15.7 20.9 22.7 22.5 
Pordenone 
©) 
O 
di 
Koi 
(0) 
[ON 
E 
vd 
t 
È 
Si 
[sv] 
DD 
D 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 14.4 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 2.3 0.0 0.0 0.1 10.0 20.7 1.5 LIZ 0.4 29.3 0.0 0.0 
Vento max 5.6 5.9 5.2 5.1 6.7 6.3 4.7 5.1 9.2 8.5 6.7 7.2 15.3 8.9 7.9 5.6 6.9 4.9 11.7 11.1 6.5 7.0 9.6 6.5 TA 9.2 9.9 5.1 17.2 4.3 4.9 
Vento medio 1.5 1.4 1.6 1.4 1.9 1.3 1.4 1.8 2.0 2.7 1.9 1.8 2.7 3.0 2.2 1.8 1.8 1.3 2.2 3.9 1.4 1.9 1.8 1.3 2.3 2.6 1.5 0.9 1.4 1.2 1.2 
T massima 33.0 35.2 35.3 36.4 37.1 37.4 36.7 35.5 34.5 30.9 31.9 33.8 32.1 24.1 28.8 30.2 31.2 32.6 31.6 24.9 29.1 30.0 30.1 29.1 25.8 24.3 25.8 27.1 27.5 27.1 28.2 
T media 26.5 27.5 27.1 29.0 29.5 29.1 29.3 28.4 27.5 25.2 24.5 25.8 24.0 19.9 22.1 22.5 24.0 24.7 24.0 20.4 22.0 22.9 23.3 22.3 20.0 19.8 20.1 20.6 19.7 21.1 21.3 
T minima 19.0 19.0 20.4 22.0 21.7 19.9 22.6 21.4 23.2 18.1 16.0 18.1 18.4 17.1 14.3 15.2 15.5 16.2 17.1 16.0 13.9 15.7 16.5 15.8 16.4 16.2 15.5 17.0 15.1 14.6 14.2 
Radiazione 27.6 27.4 25.6 25.5 26.1 25.6 22.4 20.1 15.3 19.8 26.5 26.0 21.6 9.8 25.5 25.6 25.1 24.6 22.3 6.8 24.1 24.2 19.6 22.7 12.4 15.4 18.2 15.0 17.6 22.6 21.8 
©) 
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E 
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t 
E 
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[10] 
DD 
D 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 6.6 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 19.4 0.0 0.0 19.2 0.1 56.2 5.5 2.0 7.2 0.1 0.0 0.0 
Vento max 6.7 7A 6.8 11.5 10.4 12.3 9.6 11.9 7.5 4.9 7.3 7.9 11.6 9.7 74 6.5 6.0 7.9 12.4 3.0 9.0 6.9 8.0 6.4 5.2 5.8 4.9 4.7 9.9 6.7 5.3 
Vento medio 1.4 1.5 1.8 1.9 1.7 1.7 1.5 2.1 1.8 1.4 1.6 1.5 2.5 2.1 2.1 1.8 1.4 1.6 1.7 0.6 2.0 1.6 1.6 1.8 1.3 1.4 0.9 0.9 1.4 1.5 1.1 
T massima 30.3 33.2 35.2 33.1 32.7 33.7 33.7 33.5 24.3 21.6 27.2 28.2 27.4 16.9 21.7 24.8 27.1 28.9 28.2 14.6 22.0 23.6 23.6 23.7 16.2 17.0 19.1 18.2 20.4 21.7 22.6 
T media 20.8 23.0 25.0 23.9 22.8 23.7 23.9 23.9 20.0 15.3 17.3 19.4 18.4 13.4 14.6 15.8 17.9 19.5 19.3 12.1 14.7 15.8 16.4 16.6 13.7 13.8 14.2 13.1 12.8 13.7 14.2 
T minima 10.9 13.4 15.3 14.6 13.6 14.5 14.8 14.0 14.5 8.5 6.5 9.8 10.6 9.2 8.9 7A 8.4 10.3 10.9 9.7 9.0 8.0 9.1 11.6 12.5 12.3 11.6 7.6 5.7 6.7 7.3 
Radiazione 28.6 27.2 25.7 26.1 23.8 23.4 21.2 25.7 9.5 10.0 26.5 20.1 16.1 7.3 24.3 25.7 23.9 25.2 21.1 6.3 23.7 25.0 18.7 20.4 4.6 10.0 11.0 10.1 20.8 23.2 20.3 
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8 È 
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DC 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 3.6 0.0 0.0 7.6 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 18.2 0.0 0.0 1.0 9.8 97.6 6.6 3.4 2.2 0.0 0.0 0.0 
Vento max 10.3 9.4 9.9 9.0 8.8 10.7 11.1 9.7 15.0 8.4 7.5 8.2 10.2 7.2 9.2 8.3 9.1 7A 15.2 8.9 9.3 7.9 10.5 8.6 5.1 7.2 5.3 5.0 6.9 7A 7.4 
Vento medio 2.9 2.9 3.1 2.7 2.8 2.9 2.7 2.9 3.2 2.8 2.6 2.5 2.5 2.1 3.1 2.5 2.3 2.5 3.1 2.3 3.2 2.1 2.4 2.5 1.6 1.9 1.5 1.7 2.3 2.4 2.3 
T massima 32.1 394.4 34.5 38.1 36.7 37.0 36.8 36.3 27.1 27.4 31.3 31.6 30.9 25.2 28.8 28.7 31.2 32.5 30.0 22.9 28.4 28.3 28.3 27.0 17.9 20.0 21.9 23.1 26.2 25.6 26.9 
T media 25.2 27.0 27.6 29.0 28.6 28.8 28.9 28.0 22.2 19.8 22.6 23.9 21.7 19.1 20.6 21.3 23.2 24.0 22.0 17.0 20.0 21.3 21.1 20.7 16.4 16.5 17.1 17.1 18.6 19.5 19.7 
T minima 17.1 18.7 19.5 21.3 20.5 19.9 21.7 20.7 18.3 16.1 14.1 15.8 17.1 15.0 13.8 13.3 14.9 16.0 14.8 14.0 12.3 14.1 15.3 13.9 15.0 14.7 13.2 13.4 11.3 13.9 13.2 
Radiazione 29.3 27.1 25.2 25.8 24.6 25.2 22.7 21.9 8.0 9.0 26.1 24.6 18.5 10.2 22.9 24.7 24.1 24.2 21.5 7.7 22.9 23.2 17.4 21.5 1.5 7A 10.4 6.9 22.9 20.1 20.1 
Trieste 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 1.5 15.0 13.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 8.0 3.5 4.7 6.3 12.5 4.1 5.2 8.6 6.1 20.6 15.7 12.1 18.8 28.8 26.2 16.2 11.2 3.8 16.4 24.5 21.8 18.1 12.7 12.8 14.3 16.7 9.1 11.8 11.5 9.5 7A 
Vento medio 2.8 1.3 1.6 1.3 2.9 1.5 1.6 2.1 2.2 7.6 3.9 3.6 2.8 13.8 10.3 5.2 2.9 1.1 2.3 10.4 11.1 5.5 3.4 2.2 3.2 4.1 2.3 2.1 3.0 3.0 2.6 
T massima 29.6 30.7 30.4 31.5 34.6 31.1 31.8 32.5 30.6 29.9 29.3 30.3 27.6 24.6 27.0 30.2 30.1 27.6 28.3 24.3 27.6 28.8 27.3 26.4 23.9 25.2 24.5 23.4 25.2 26.5 25.5 
T media 27.3 27.4 27.6 28.4 30.4 28.9 29.1 29.4 26.6 26.9 26.0 26.5 25.6 21.2 23.4 25.0 25.1 24.3 24.5 22.1 24.0 24.1 23.9 22.8 21.9 21.6 21.7 21.6 22.5 23.0 22.7 
T minima 25.2 25.0 24.9 25.2 26.9 27.1 26.7 27.2 23.2 23.7 23.3 23.8 23.3 18.9 19.7 21.1 22.2 21.8 21.4 18.6 20.6 21.5 21.7 20.6 19.2 18.1 18.6 20.0 19.7 20.2 20.1 
Radiazione 26.6 26.4 25.6 24.6 24.8 24.6 24.3 24.5 8.8 22.7 25.4 25.0 23.4 5.6 DA.4A 2A.7 23.6 22.9 22.3 9.2 23.2 21.7 18.8 22.5 14.1 13.5 19.8 14.5 19.8 19.6 20.3 
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DC 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 11.3 0.0 0.0 8.5 5.1 18.3 7.4 4.6 1.6 0.1 0.0 0.0 
Vento max 6.5 6.1 5.0 5.5 10.8 5.9 6.3 5.8 15.5 14.0 7A 6.2 9.3 11.6 10.7 8.0 7.2 SI 16.4 8.4 9.9 8.5 12.3 5.9 7.9 8.7 7A 6.5 8.0 6.4 4.9 
Vento medio 1.8 1.5 1.5 1.6 2.6 1.6 1.8 1.8 2.9 3.2 2.1 1.9 2.5 4.1 3.2 2.3 2.0 1.5 2.7 2.9 2.5 2.5 2.5 1.7 2.9 2.7 1.8 1.4 1.6 1.6 1.4 
T massima 32.4 34.3 34.1 36.5 37.1 37.6 37.5 36.3 33.5 30.5 32.0 33.3 32.5 23.1 28.2 30.6 32.9 32.7 31.5 23.6 28.7 29.3 30.1 28.1 25.1 23.7 26.9 25.6 27.1 27.4 28.1 
T media 26.0 27.0 26.8 28.5 29.3 28.7 28.9 28.5 26.7 23.6 24.2 25.1 24.1 19.3 22.0 22.8 24.1 24.2 23.8 18.9 22.3 23.2 23.2 21.9 20.1 19.2 20.1 19.4 19.6 20.4 20.6 
T minima 18.0 18.3 19.4 21.2 21.5 19.3 21.2 19.1 22.7 15.2 14.8 16.7 16.4 15.0 14.9 13.8 16.0 15.2 15.7 15.1 13.4 17.1 16.8 14.9 17.4 14.9 13.4 14.7 13.7 13.2 13.2 
Radiazione 26.5 26.2 24.9 24.9 24.9 24.6 23.1 21.1 9.9 13.0 25.4 24.7 18.9 8.4 24.3 24.7 23.9 23.5 22.2 5.6 21.2 21.0 18.2 20.9 12.4 12.3 17.8 11.6 19.4 19.9 18.9 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d’Isonzo 









































Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni 
significative del Friuli 
Venezia Giulia le raffiche 
massime giornaliere 
(punti rossi, m/s) del 
vento a 10 m suddivise 
per ottante; nel box in Trieste 
grigio la raffica massima 
per ottante con 
l'indicazione del giorno 
in cui si è verificata. 









































Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10m 
(m/s), la velocità media 
(m/s) e la frequenza (%) 
del vento per ottante. 
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Gradisca 2,2 2,6 2,6 18 2,6 MR26 25 
Pordenone 20] i 2000 de 
leg 2:5 7 2:9082:5 


Trieste 2 30, 
Udine 2,1 2,6 2,2 24 23 21 I 


Lignano 4] 205) 25 
Monte Zoncolan 24389: SZ 200087222 





Pordenone 




















































































































NW 


20 m/s 














Monte Zoncolan 




















23 





















































20 











SW 

















09 














- [og 








SE 


